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La nuestra es una época de comunicaciones «faciles» a través de Internet. Pulse un botén 
y su mensaje se enviara sin escuchar ningun sonido. Precisamente por eso, hoy en dia, el 


encanto de la comunicacién HF DX es mas fuerte que nunca. 


HF DX implica comunicaci6n con imaginacion... 


EI suefio de un lugar lejano y la maravilla de cémo su sefial llegara al otro lado del mundo. 


EI ruido, el aleteo polar, el eco de la larga trayectoria... y la repentina alegria de escuchar 
su indicativo siendo enviado en respuesta a su llamada. Esta es la esencia de DX, y solo 


una persona que ha experimentado esa sensaci6n puede conocerla. 


Drama, emoci6n y entusiasmo... 
Estos son los elementos esenciales del encanto del HF DX. 
Una necesidad humana fundamental de saber qué hay ahi fuera. 


La magnificencia de la Naturaleza trae encuentros ionosféricos imprevistos 
y usted se prepara para estos momentos especiales. 
Mejora sus habilidades técnicas, optimiza sus antenas y ajusta su equipo para 
obtener el mejor rendimiento posible. 


Se ha dicho que el destino no es tan 
Seguramente esta expresié: C 
baer a 


Excitacion HF 
El encanto de HF DX... 


Pasion e inspiraci6n inherentes 


Nombrado en honor al conocido FT-101, 
una piedra angular en la historia de los transceptores de HF, Nacimiento del FTpx 7OT7 
creando el futuro de las comunicaciones de HF 
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Rendimiento real 


El FT Dx 101D definitivo 
SDR hibridos (SDR de banda estrecha y SDR de muestreo directo) 
RMDR de 2 kHz 123 dB+ 
BDR de 2 kHz 


er | @ 
150 dB+ 
IMDR de 3.er orden de2kHz 110 dB+ 


400 MHz HRDDS (Sintetizador digital directo de alta resolucion) 
Ruido de fase de 2kHz —150 dBc/Hz 


Pico de senal de sintonizacién VC (sintonizacién de condensador variable) 


ee ; Cie FTpx 10 
Pantalla de visualizacién 3DSS (flujo de espectro tridimensional) 


+ Unidad de sintonizacién VC (banda principal) incluida (para la instalacién de la unidad de sintonizacién 
VC en sub-banda, péngase en contacto con YAESU) 
Accesorios incluidos: Micréfono de mano SSM-75G, cable de alimentacién de CC 


TRANSCEPTOR HF/50 MHz 


FTpxTOTMP 


200 W 


+ Fuente de alimentacién externa con altavoz frontal de 100 mm, FPS-101 incluido 


+ Unidad de sintonizacién VC x 2 (bandas principal y sub-banda) incluida/Filtro CW de 300 Hz (banda principal) incluido 


En homenaje al fundador de Yaesu — Don Sako Hasegawa JAIMP 
Accesorios suministrados: Micréfono de mano SSM-75G, fuente de alimentacién externa con altavoz FPS-101 FT DX 1 01MP 


Arbol conmemorativo de JAIMP en la sede central de ARRL 


Creemos que escuchar una seiial débil cerca de un entorno de sefal interferente fuerte Receptor de banda principal 
——— 


SM Filtro 
Se es, ——e a i f 
FPGA ___}) psp =| D/A Altavoz 


a ceo Toi — 


queda en el pasado y que hoy en dia es el requisito de rendimiento mas importante de los 
equipos de comunicaciones HF DX, y es la misién final que Yaesu ha intentado conseguir 


j Sintoizacin 15 


ve BPF 


durante mas de 60 anos 


Local 


SDR de musstreo directo 


Configuraci6n hibrida de SDR 


5 5 : ts : ag : SELECTOR 
Ademas del receptor SDR de banda estrecha que proporciona un excelente rendimiento fundamental, la configuracién de SDR DE ANTENA\ L ‘SDR de banda estrecha 
Mozclador 


ieatzseén 


hibrido también proporciona un indicador de espectro de procesamiento digital en tiempo real con SDR de muestreo directo BBsitonizacieo 35 | Dee awe 


ve BPF 


Radio definida por software (SDR) hibrido dual completamente independiente 


Radio definida por software (SDR) de banda estrecha + Radio definida por software (SDR) de muestreo directo 


Destaca el excelente rendimiento del receptor y la funcionalidad de SDR hibrido 
Indicador de espectro en tiempo real generado por procesamiento digital 
El receptor SDR de banda estrecha elimina las sefales fuertes fuera de la banda utilizando un método superheterodino, con 
filtros de techo de banda estrecha que atentian significativamente los componentes de frecuencia no deseados dentro de la 
banda, y las seffales deseadas dentro de la banda de paso se convierten a digital mediante un convertidor A/D de alta resolucién 
de 18 bits y se envian a un FPGA (matriz de compuertas programables por campo) para el procesamiento de sefiales. La serie 
FT px 101 utiliza una configuracién de SDR hibrido que integra un receptor SDR de muestreo directo para visualizar el estado 
de toda la banda en tiempo real, con el excelente rendimiento del receptor dinémico conseguido por el citcuito del receptor 
SDR de banda estrecha, Al utilizar este disefio SDR hibrido, se mejora el rendimiento general de todo el sistema receptor 
*(Patae ineluids los fits te tecrie opciones: FT px 101, El SDR de muestreo directo que acciona la visualizacién del indicador de espectro en tiempo real con su amplio 
rango dindmico permite observar la sefial mas débil en la pantalla cuando aparece y el SDR de banda estrecha permite 
seleccionar, filtrar y decodificar esa sefial. Si hay una estacién de AM potente cerca de su ubicacién o en situaciones operativas 
dificiles donde hay muchas sefiales fuertes en la banda para concursos, actividades de DXpedicién, esas sefiales fuera de la 
banda de paso pueden ser atenuadas por el efectivo filtro de techo en la primera etapa del convertidor A/D. Esto reduce la carga 
de sefial en el convertidor A/D, que es un cuello de botella desde el punto de vista de todo el circuito de recepeién. Por tanto, 
| IMDR de 3.er orden| | | ||| interferencias se reducen, lo que permite seguir usando el dispositivo incluso en condiciones tan dificiles, Convertidor A/D de 18 bits 


de 2 kHz: 110 dB+ 
Recepcién verdaderamente silenciosa y clara 


Sistema oscilador local de nivel de ruido ultrab: [RDDS (sintetizador digital directo de alta resolucidn) de 400 MHz‘ @ Oscilador de referencia TCXO 
«ata GIN TRAUEIER Rad aid SO —_— délaltnesiahilidad 
Desplazemioio de frecuencia [ks] Deesiazeminto de frecuencia (hts) el primer mezclador es un factor importante para mejorar las caracteristicas del El ¢ireuitedel osoilador de referencia de: 


receptor multisefial cercano. El circuito local de la serie FT Dx 101 utiliza el método r 400. MHz HEDDS imeorpora una TCXO ids 
icin) is B00 MIPS tal visoami ac alta precision con una estabilidad de 


frecuencia de + 0,1 ppm en el rango de 
temperatura de-10 °C a +60 °C, asegurando 


IMDR de 3.er orden [4B 


La relacidn C/N (relacién portadora/ruido) de la sefial del oscilador local inyectada en 


Desplazamionte de frecuencia [KH] 


Bloqueo de banda de 14 MHz Mezcla reciproca en la banda de 14 MHz IM de 3.er orden ee 
Rango dindmico (BDR) Rango dinamico (RMDR) Rango dindmico (IMDR) HDDS (sintetizador digital directo de alta res: 
utiliza en el FT px 5000, Esta configuracién de circuito es diferente de un PLL genera 


que genera una seiial local, y al crear una seiial local dividiéndola directamente de una 


SDR de banda estrecha con filtros de techo de cristal alta frecuencia de 400 MHz, el tiempo de bloqueo del PLL teérico se convierte en 


cero, y no se produce ningiin deterioro de la relacién C/N debido al tiempo de bloque 


Habilitacion de caracteristicas de recepcién multisefal fenomenal La mejora significativa de la relacién C/N mediante la divisién ontribuye en gran medida cuando se 


trabaja en condiciones duras, como en una 


un funcionamiento estable. Esta precision 


de alta frecuencia altamente estable 


directa de la frecuencia contribuye drasticamente a reducir el 


La configuracién de receptor de conversién descendente es similar a la del FT Dx 5000. Con un MOS FET de puerta dual con bajo ruido, DBM (mezclador equilibrado doble) DX pedicién, y en sub-bandas de sefiales de 


de datos digital 


ruido en toda la etapa del receptor, lo que mejora el rendimiento 


de cuatro diodos (D-quad) con excelent s de intermodulacién. La configuracién de SDR de banda estrecha con el primer IF a 9 MHz permite unos excelentes en las proximidades del BDR (tango dindmico de bloqueo). En 


filtros de techo de cristal de banda estrecha que tienen el factor de forma de borde afilado deseado. Estos filtros de techo de alta calidad permiten el asombroso rendimiento de aiaéeie FT DX 101: tas: ditimnas- catacteristions de dineto dal 
recepcién multisefial que se exige cuando se hace frente a las situaciones de interferencia en directo mas desafiantes. Ademés de la configuracién de conversién descendente, HRDDS de 400 MHz y 
el FT Dx 101 ha adoptado el legendario y potente terminal de RF de YAESU, el extraordinarii lador local de bajo ruido, el filtro de techo con un factor de forma afilada y i : 


la altima configuracién de circuits en la que hemos seleccionado cuidadosamente el resto de los elementos del circuito. Como resultado, las cifras de rendimiento dinamico 


la cuidadosa selecciin de los 
componentes utilizados en el disefio hacen que la caracteristica 
de mido de fase de la sefial local alcance un valor excelente de 


cepcionales, como el BDR (rango dindmico de bloqueo) cercano en la banda de 14 MHz aleanza 150 dB 0 mas, el RMDR (rango dinmico de mezela reciproca) 150 dBc/Hz o menor a una separacién de 2 kHz. 


Rudo de fase [4BefH2] 


‘a 123 dB o mis, y el IMDR de 3.er orden (rango dinimico de intermodulacién de orden) aleanza 110 dB o mas. 


100000 ‘1000000 
Desplazamiento de frecuencia [Hz] 


Ruido de 1." fase de OSC local (14.2 MHz) 


400 MHz 
$$$ Mitnondor 


2 90 40 80 
‘SPAN (INTERVALO) 20 KHz CENTER (CENTRAL) 9.005 MH ‘SPAN (INTERVALO) 20 kHz CENTER (CENTRAL) 9.005 MHz Temperatura °C] 


Filtro de techo de 300 Hz (9 MHz, SPAN: 20 kHz) Filtro de techo de 600 Hz (9 MHz, SPAN: 20 kHz) Diagrama de bloques de circuitos locales Estabilidad frente a temperatura del TCXO 


Serie FTpx1017 Serie FTox101 


llustraci6n de 
sintonizacion VC 


(Banda) 


IF SHIFT / IF WIDTH IF NOTCH / DNF (AUTO NOTCH) 


IF SHIFT: Mientras se mantiene el ancho de banda, la posicién relativa de la ELIF NOTCH presenta una «Q» (calidad) muy alta, y produce una caracteristica de 
banda de paso se puede mover, de modo que las sefiales dafiinas sean rechazadas rechazo de banda profundo, que elimina con eficacia una sefial de batido fuerte. El 
desde el lado bajo o alto de la banda de paso, DNF (filtro digital de rechazo de banda) sigue autométicamente las sefiales 
IF WIDT! Al ajustar el ancho de banda, las ales interferente: pueden heterodinas que interfieren, incluso si hay mas de una, e incluso si la frecuencia de 
eliminar de ambos lados de la banda de paso sin cambiar la posicién de batido cambia con el tiempo. Esto es efectivo para eliminar las sefiales de 


ta. También puede elegir mejorar la recepcién escogiendo estrechar el ancho de interferencia, Puede elegir entre NOTCH y DNF dependiendo del estado de la 
banda de la funcién IF WIDTH (Ancho IF) y luego variar el valor de la banda de interferencia, 
paso con IF SHIFT (Deriva IF). La funcién IF SHIFT permite ajustar la banda de 
paso en un rango de +1.2 kHz. en pasos de 20 Hz. 


Pasabanda 
estindar 


Seain 
ajustado 


‘SHIFT-2- WI 


ntonizador VC con preseleccién de RF automatica con un motor paso a paso de alta precision 


En la serie FT Dx 101, un sintonizador VC e de RF de nueva multiuso) del dial VFO para accionar el condensador variable, puede sintonizar de 
generacién mejora ain més el sistema de sintonizaci6n p (mu) de RF de alta calidad y forma ficil y precisa el punto de sintonizacién éptimo que atemiia la fuerte sefial 
alto rendimiento adoptado en el FT DX 9000, que utiliza un notable disefio de _interferente en la banda. La sintonizacién VC almacena autométicamente el dltimo 
miniaturizacién al mismo tiempo que produce una caracteristica de atenuacién sin _ punto de sintonizacién de cada banda, de modo que solo se necesita ajustar una vez al 0a SR SLL 
precedentes de maxima atenuacién fuera de banda de -70 dB, El circuito de volver a seleccionar esa frecuencia. La sintonizacién VC seleccionara Frecuencia (2) 


sintonizacién VC recientemente desarrollado acciona un condensador variable (VC) _automaticamente los iiltimos ajustes. IF NOTCH (RECHAZO IF) 
Segin 


con un motor paso a paso de alta precisién y ha logrado una miniaturizacién notable NB DNR DNF NOTCH CONT APF 
: APF (Filtro de pico de audio) 
sigue la frecuencia del receptor, en comparacién con el tipo tradici ido de i ajustado 


con respecto a nuestro anterior sistema de sintonizacién j1. La sintonizacién VC no 
condensadores y bobinas de conmutacién por relés que pueden causar clics y golpes E % En el modo CW, la funcién APF (filtro de pico de 


en el audio del receptor. Incluso cuando hay varias sefiales fuertes en la banda, al audio) incluida tiene un pico de audio en la 


Pasabanda 
estandar 


causa ningiin clic o golpe en el receptor, ya que funciona porque sintoniza utilizando 


un condensador variable accionado por un motor paso a paso de alta precisién que 


SHIFT-S- WIDTH NOTCH-S-CONT/APF: 


pulsar la tecla «Vt ted : frecuencia de la sefial; esto mejora la relacién 
200 Hz-2400 Hz (Estrecho) : d ruido y aumenta la legibilidad de la sefial 
2450 Hz-3200 He (Ancho) CW. La frecuencia de pico del APF se puede 


alinear con precisién. 


CONTOUR (Contorno) 


La funcién CONTOUR varia el contorno de las caracteristicas de la banda de paso 
fees SS constantes de reduecién del ruido pueden ajustarse al punto de trabajo éptimo del filtro IF DSP, y las caracteristicas de la sefial en la banda pueden alterar 
variando los parametros de 15 pasos en funci6n del ruido real para la banda HF. parcialmente. A diferencia de los controles IF SHIFT o IF WIDTH que funcionan 
ne Los componentes de la sefial en toda la banda de paso, el 
TOO ke Sue ate aS deseados quedan focalizados control CONTOUR se puede 
INGIO: 100 KHz INICIO: 100 KH INICIO: 100 Kee 
y los componentes del ruido utilizar para cambiar una 


aleatorio quedan parte especifica de la banda 


llustracién conceptual de IF WIDTH 


DNR (Reduccion digital de ruido) 


El circuito digital de reduccién de ruido proporciona 15 pardmetros separados.Las 


Sintonizacién VG (7 MHz, Span 20 MHz) Filtro pasabanda (7 MHz, Span 20 MHz) Sintonizacién VC + Filtro pasabanda (7 MHz, Span 20 MHz) 


efectivamente cancelados. de paso, se puede ver como 


15 filtros pasa banda potentes separados (10 para HAM y 5 para GE an eas < sais 


15 filtros pasa banda (BPF) entre la sintonizacién VC y las etapas del amplificador de RF. en las que las frecuencias 
dividen en 10 filtros pasa banda dedicados a las bandas de radioaficionados y 5 dedicados a GEN agudas o graves se pueden 
(Recepcién de cobertura general). Los filtros pasa banda se seleccionan automaticamente de acuerdo con la wos aumentar o reducir, pero 
banda de frecuencia para eliminar las sefiales no deseadas fuera de la banda y enviar la sefial deseada al 4 funciona en frecuencias de 

-ador de RF. RF dentro de la banda de 


15 filtros pasa banda separados pasa:de lk llustracién conceptual de CONTOUR 


10 Serie FTp>x107 Serie FTox101 


Pureza de la senal 


Transmisi6n de alta calidad con excelentes caracteristicas de ruido de fase 


Las excelentes caracteristicas de relacién C/N proporcionadas por el HRDDS 
(sintetizador digital directo de alta resolucién) de 400 MHz utilizado en el circuito del 
oscilador local también contribuyen significativamente a la seccién del transmisor, En 


un circuito genérico, pueden producirse ruido o distorsién dependiendo de la 


configuracién del circuito y de los componentes, hasta la etapa final que est 
produciendo la sefial de transmisién, incluso si la sefial local es de alta calidad, En el 
FT px 101, se realizé un examen exhaustivo de cada elemento hasta la fase final de 
transmisién (TX). El reloj-distribuidor que divide y distribuye la sefial local del 
circuito del HRDDS de 400 MHz a cada bloque, asi como FPGA, el conyertidor D/A, 
el amplificador de potencia final, etc., y selecciona cuidadosamente las dltimas 


Ruido de fase [dBe/Ha] 


configuraciones de circuito para mejorar las earacteristicas de relacién C/N de todo el 


CU +} bloque transmisor, La sefial de transmisién del FT Dx 101 


nera directamente 


= desde un convertidor D/A de 16 bits sin pasar por el circuit de un mezclador, por lo 
| il ] que se suprimen significativamente la distorsién y el ruido, Como resultado, las 
WL y 


caracteristicas de la sefial local de alta calidad se mantienen sin degradacién hasta la 


0000 100000 


etapa final, y las caracteristicas de ruido de fase de transmisién alcanzan -150 dBe/Hz 
Desplazamiento de frecuencia [Hz] ’ 


a una separacién de 2 kHz, El usuario del transceptor FT DX 101 apreciaré un mejor 
rendimiento con una seiial de transmisién de alta pureza 


Ruido de fase TX (banda de 14 MHz, Modo: CW) 


Amplificador de etapa final de alta potencia y extraordinariamente estable 


El amplificador de potencia FT px 101 (versin MP: 200 W) utiliza dispositive 
FET push-pull VRF150 MOS (VDSS=170 V, VGS=+40 V, PD=300 W), que 
funcionan a 50 V, con excelente linealidad, baja distorsién y alta tensién no 
disruptiva, y que optimizan el circuito de polarizacién para los puntos operativos 
6ptimos, con ello se obtiene una salida de alta calidad y estable con baja 
distorsién, El amplificador de potencia FT Dx 101 (versién D: 100 W) utiliza una 
construccién push-pull con MOS FET RDIOOHHF1, y proporciona un 


rendimiento de potencia de RF estabilizado, 


MOS FET VRF150 de 200 W Final AMP Unidad PA de 200 W 


Serie FTpx1017 


Un gran disipador de calor de aluminio con ventilador 
de enfriamiento de bajo nivel de ruido 


Para asegurar transmisiones estables y alta potencia de salida, el disipador de calor 
dedicado de 200 W (versién MP) utiliza un material de aluminio con alta 
eficiencia de disipacién de calor para difundir el calor de manera eficaz. El uso de 
un chasis de aluminio fundido de gran tamatio garantiza una salida estable de alta 
potencia incluso en modos de transmisién continua y al usarse en entornos arduos 
Ademés, en la parte trasera se encuentra un gran ventilador de flujo axial de 92 
mm para el amplificador final. En un funcionamiento a largo plazo, se detecta el 
aumento de temperatura en el interior de la caja, se pone en marcha el ventilador y 
la velocidad de giro se ajusta automaticamente en funcién de la temperatura. El 
ventilador de refrigeracién utiliza un gran motor de cojinetes con bajo nivel de 
ruido y gira a baja velocidad, lo que reduce el ruido acstico de los ventiladores 
durante el funcionamiento nocturno. La temperatura del amplificador de potencia 
final puede vigilarse manera constante en la pantalla 


Chasis grande de aluminio fundido 


Mo n de RF y AF 


Al mostrar el espectro de RF de la sefial de transmision después de pasar por el 
amplificador final, en la pantalla del indicador de espectro, es posible confirmar 
visualmente la calidad de la sefial de transmisién realmente emitida. En la pantalla 


or de transmi 


MULTI, junto con el espectro de RF de la seiial de transmisién de audio, la 
pantalla AF-FFT y el osciloscopio pueden visualizarse simultaneamente en una 
sola pantalla, Se pueden observar las caracteristicas del filtro de audio durante la 
transmisién, asi como el efecto de ajustar el procesador de voz y el ecualizador 
paramétrico. Ademés, también puede controlar su propia voz y el tono lateral CW 
durante Ia operacién de modulacién. 


Monitor de estado de transmisi6n con 
pantalla de indicador analégico 


Toque la pantalla del indicador para 
seleccionar la pantalla del 
indicador de ment que estara 
activa durante la transmisién. Poo — 


comp 9. 


: temperatura de la seccién 
del amplificador FET 
WR, ete, LEFT METER RIGHT METER 
ree cin 


Meni de seleccién de la pantalla del indicador 


Sintonizador de antena automatico de alta velocidad 


El sintonizador interno d x 101 utiliza un relé de conmutacién LC 
controlado por un microprocesador. Posee una memoria de gran capacidad de 100 
canales, y los datos de sintonizacién quedan memorizados automaticamente en la 
memoria de canales. Se recuperan de inmediato los datos optimizados de 

intonizacién de la antena, reduciendo asi el tiempo de sintonizacién en los 


cambios de frecuencia, consiguiéndose el mej 


Sintonizador de antena automatico de alta velocidad (versién MP) 


Amplificador de micréfono con ecualizador 
paramétrico de tres etapas (modo SSB/AM) 


El cireuito de modulacién del FT px 101 utiliza un ecualizador paramétrico de tres 
etapas que hace posible variaciones digitales versatiles de la calidad de audio de 
2B ‘intonizando el espectro de audio de la banda de TX. El ecualizador 
paramétrico puede alterar las frecuencias de audio bajas, medias y altas por 
separado, Este ecualizador paramétrico de tres etapas puede generar sonido de 
audio de TX de alta calidad, ya que se puede ajustar con precisién sin ar la 
integridad del audio. 


Conector de 
MIC detantero 


Entrada 
posterior de 
‘audio USB 


rama de bloques del circuito del micréfono 


Nivel 
(a8) 0 |< < 


Pérdida/Ganancia 


He 1500-200 


llustracién conceptual del ecualizador paramétrico de 3 etapas 


Reconocido procesador de voz de Yaes: 


El procesador de voz SSB utiliza el procesamiento de sefiales digitales IF para 


aumentar la inteligibilidad de la sefial transmitida en condiciones de aglomeracién 
de seial débil. El DSP aumenta la potencia media de los componentes importantes 
del espectro de voz y reduce la potencia de transmisin (TX) de los componentes 
menos significativos. El nivel de compresién se puede ajustar con el dial del panel 
frontal para adaptar la sefial BLU transmitida a la situacién, las condiciones de 
propagacién y el apilamiento éptimos. El ajuste se puede seleccionar desde COMP 
(modo SSB), que ajusta el nivel de compresién, o la funcién AMC (control de 
ganancia automitica del micréfono) (modo SSB, PSK/DATA, AM) que ajusta el 
nivel automaticamente cuando la entrada de voz es excesiva, 


Serie FTox101 


Configuraciones de pantalla versatiles disefiadas para la situacién 


EI FT Dx 101 proporciona una variedad de configuraciones de pantalla dependiendo de las prioridades y de la situacién, Como pantalla de una sola banda, 1a Monoaural 
(MONO) mu ‘a solo la informacién de la banda principal o sub-banda de frecuencia de recepcion. La Dual (DUAL) presenta tanto el estado de la banda principal como el 
Sistema 3DSS (flujo de espectro tridimensional) recientemente desarrollado, de la sub-banda en la recepeién dual. La visualizacién Dual de la pantalla del indicador de espectro divide la informacién de la banda principal y la sub-banda vertical u 

horizontalmente, El modo de pantalla «EXPAND» (Ampliar) que amplia la imagen de! indicador de espectro. El estado de los filtros también se puede ampliar para realizar 
ficilmente ajustes mas precisos. 


Nueva generacion de pantallas 3DSS 


Capta intuitivamente los cambios en la intensidad de las sefiales 


ademas de una pantalla de cascada convencional. 


‘il 


i%14.195.000 % 3.550.000 


3.550.000 


ON/OFF 


comer som oA BONO VOD coven sean weno wis BoAD ta 
7 & Visualizaci6n MONO Visualizacién DUAL/Vertical Visualizaci6n DUAL/Horizontal 
eWt 3.550.000 
| 2 2 Visualizacioén MULTI Visualizacion de estado de la operacién de recepcién (Rx) 
a 4 OFF AMP2 SkHz = FAST 2 6dB AMP2 GO0Hz FAST 
El modo de visualizacién MULTI permite mostrar en la pantalla el osciloscopio y La pantalla de estado del receptor muestra el estado actual del receptor y los 
SKE el indicador de espectro del audio AF-FFT, ademas de la pantalla del indicador de ajustes de las bandas principal y la sub-banda de un vistazo. Los ajustes de los 
Panel de visualizacion tactil espectro de RF. En la pantalla MULTI, mientras se supervisa la banda de terminales de la antena, atenuadores y filtros de techo conectados se muestran en 
a todo color TFT de 7 pulgadas recepcién, se pueden ver simultaneamente las caracteristicas de audio de la sefial el centro de la pantalla para facilitar un funcionamiento eficiente. 
‘Tamajio: 7 pulgadas de ancho de transmisién de la estacién de contacto con la funcién AF-FFT. Al mismo OTA 19S O00 “2, 3.550.000 
Resoluci 00 x 480 pixeles = ® tiempo, se puede comprobar visualmente la influencia del filtro IF y de las are ke . ia 
MONI funciones de reduccién de interferencias en la sefial de recepcién en la pantalla 4 OFF AMP2 kHz FAST 2 6dB_AMP2 600Hz FAST 
[Especificaciones de indicador de espectro] = ose = ai S FAST | LOCK, MULTI, incluso en un concurso, etc. La pantalla puede comprobar facilmente las 
Velocidad de barrido: 30 FPS CENTER SPAN MONO MULTI EXPAND HOLD | | mun Ma ARe RISO caracteristicas de audio del transmisor, es muy efectivo para vigilar el ajuste del 
kepierier scame rte) f g F v en ee as eotalizasion paremstcioy Modos operativos de indicador de espectro versatil 
Rango de visualizacion: 100 dB 7 TUNE vox Mox ‘zin/sPoT ise ‘S.MENU FUNC gu 
Ancho de intervalo: 1 KHz-1000 kHz FE ~ Ss 
~ ee MONTE Sater (CENT: 
Vieualizacién del indicador de - \ °~ a es, fil | xe fy Modo Center (CENTER) 


P wes, : La frecuencia de recepcién esta 
a - siempre en el centro de la 
vro vFo ulicepacke | 
14.195.000 3.550.000 pantalla y muestra el especiro ai 
Ta ee Ase me dentro del rango establecido por See oS 
«SPAN» (Intervalo). El modo 


espectro: Dual/Monoaural 


1 OFF AMP2 kHz «FAST «= 2—s GB AMP. «GOOHe «= FAST 


La pantalla 3DSS es un sistema completamente nuevo que muestra las condiciones de banda en constante CENTER ex in vista ul gars 
cambio en tres dimensiones (3D) con la frecuencia como eje horizontal (eje X), la intensidad de la sefial como supervisar el espectro alrededor | 


de la frecuencia de 


eje vertical (eje Y) y el tiempo como eje Z. El operador puede ver intuitivamente los cambios constantes en la 
intensidad de una sejial a medida que esta fluye hacia la parte posterior de la pantalla, lo que da la sensacién 
de estar viajando en el espacio-tiempo. 


funcionamiento 


Feel |VAcamemed AVA aca iO taueane NAD 
V Modo FIX (FIX) 


El modo FIX es util cuando se 
EI 3DSS presenta un disejio colorido y facil de ver que contiene las salidas tanto del SDR de banda estrecha Gennes Muir opera dentro de una banda fija 


como del SDR de muestreo directo dentro de una pantalla comin. El operador puede ver eficazmente la La visualizacién se fija entre as im 
situacién de QRM cercana desde la salida de SDR de banda estrecha, mientras que al mismo tiempo observa reeliensias|aiistadas et GSEANS 


. - oe = SS 
facilmente la actividad en toda la banda desde la salida SDR de muestreo directo. Funcién Expand (Ampliar) y pantalla de funcién de filtro ig domha aoe aude 


Pulsando y manteniendo pul: 
En la parte superior de la pantalla, se dispone en todo momento de las pantallas la tecla «FIX» se puede 


CENTER SPAN MONO EXPAND 


195. S% 3.950.000 


independientes de funcién de filtro e indicador analégico, tanto para las bandas introducir la frecuencia de inicio 
principal como para la sub-banda. Las pantallas de funcidn de filtro muestran la del indicador de espectro 
—S==™m informacién en la banda del DSP, asi como el estado operativo de la funcién de Introduzca la banda que se va a 


F ‘SDR de banda estrecha 


Wess Speaker reduecién de interferencias. Puede comprobar el estado operative de WIDTH, supervisar con el ajuste SPAN. 
jezclador. 3 z 
| | Ly s JOTCH y CONTOUR de un vistazo, asi como el estado del espectro os modos FIX y C 
fart Eesteonzcéo | 18 / Le amp eh %—| Fito An DsP =) D/A —+| AMP -i HIFT, NOTCH y CONTOUR de un vistazo, asi como el estado del espectr En los modos FIX y CURSOR, 
‘id Pr amor ect L de la banda de pas cuando hay muchas sefiales en la FAA === Beats ]a kaa eer 
’ on banda, las trayectorias de los |i ie aol 
Local . 
AoC Tas eae wo T Fag Ge rato detnida poy setiware mareadores son claramente 
Dor bottware (SDR) de muesireo sirocte Talis visibles en la pantalla 3DSS, lo 


que permite un seguimiento \ 


rida de SDR 3 


ficiente de la sei 


“2 14.195.000% 3.550.000 Modo FX Fie ———— 


1 OFF AMP2—SkHz FAST 6dB AMP2 00H: FAST 


vl ny 


— 


Al pulsar la tecla «DISP», la : Supervisa el espectro dentro del 
pantalla del indicador de espectro rango establecido con «SPAN» 
cambia a la imagen ampliada de la 


% 14.195.000 i 3.550.000 % 14.195.000 % 3.550.000 


(Interyalo). Cuando la frecuencia 
(mareador) sobrepasa el limite 
superior o inferior del margen, la 
pueden ajustar mientras se pantalla se: despiage 


"14.195.000% 3.550.000 "14.511.500"% 3.550.000 


cmos coe CmAEy coLORS CaM GORD COLT seccién de filtro, y las funciones 


de reduccién de interferencias se 
— 


wes suce visualiza su efecto en la pantalla autométicamente y se puede 
del indicador de espectro en la STRAS observar el espectro fuera del 


(Ejemplo) banda. : margen de ajuste. oe 
Imagen ampliada del drea de salida de SDR de banda estrecha Pantalla de funcién de filtro ampliada Modo CURSOR 


Pantalla de seleccién de color 3DSS 


Serie FTpx1017 Serie FTox101 


ABI (Indicador de banda activa) y 
IPVD (Dial exterior de VFO multiuso) 


Ofrezca una visibilidad y operabilidad superiores 


ABI (Indicador de banda activa) 


nsw vse tars ESTEE ROTES 


Accesovinstantaneo a numerosas funciones 


| - 


17s ee % 14.195.000 “8 3.550.000 
Re FTox 10197 70 Ge Ave au rut 3 Gk aime ole rir 
a Wis 2. pRocyp 
a/a) oe c/o 
r SYNC sau 
ST 
RX = / os = 
Se 
; “> : MPVD Tecla CS 
j Ranura para tarjeta SD Mando MULT! QMB. {Dial exterior de VFO multiuso) (Seleccién personalizada) 
(Multiple) (banco rapido de memoria) 
CK , 

t : 
7 s DNR ONF ; ‘ a 
= : Los indicadores LED y los mandos Pantalla de ajustes de frecuencia instantanea por indicador de es 


de ajuste se disponen por separado E ‘Ademiés de los cambios de frecuencia realizados por el dial VFO, el FT px 101 
para la banda principal y la i &. soporta diez entradas de teclas 
sub-banda utilizando el panel tactil en la seccion 


de visualizacién de la frecuencia, y 


Los indicadores LED multicolores y los manos de tambi puede mover la frecuencia 


ajuste muestran claramente si se aplican a los contr 
de la banda principal (blanco) o de la sub-banda (azul), la pantalla del indicador de espectro, la 
lo que facilita la identificacién por banda y funcién ye moverd instanténekmente 
cuando se ajustan a las condiciones de la banda, 


tocando el pico de la sefial deseada en 


El disefio del panel frontal destaca una respuesta y operabilidad sdélida y superior Pantalla de estado del receptor 


Las funciones operativas primarias importantes, como el dial VFO principal, VC-TUNE y WIDTH/SHIFT estan dispues rea del centro del panel para facilitar el acceso. or con conmutacién de un solo toque 
Las teclas de seleccién de banda se colocan en una fila en el ABI (indicador de banda activa) encima del dial VFO, para obtener una mayor eficiencia y comodidad de uso. En 


la gran pantalla tactil de 7 pulgadas, el disefio del panel destaca por la répida visibilidad y operabilidad como prioridad principal, El estado de las operaciones importantes del receptor, como la seleccién de la 


antena, el atenuador y los filtros de techo, se muestran en la pantalla, donde 


Mando MULTI (Miltiple) siempre se pueden confirmar, Para cambiar una configuracién, toquela y, a 


continuacién, seleccione el tipo o valor apropiado en la pantalla 


ABI (Indicador de banda activa) 
El mando MULTI puede ecionar facilmente los 


Los indicadores ABI estan dispuestos como teclas de s: n de banda en una fila horizontal sobre el dial VFO. Cuando se selecciona la banda principal, el LED se ilumina lenieitos oul méntidé abistes, catititar loa valnes do MULTI 4 14.195.000 #8 3.550.000 


en blanco, y cuando se selecciona la sub-banda, el LED se ilumina en azul. Cuando se pulsa la tecla de transmisién, el LED se ilumina de color rojo y puede confirmar a PUSH ON 
y P jo ¥ Pr etc. El mando MULTI giratorio se puede pulsar 1 OFF AMP2 Ske FAST A 6dB _AMP2 —_600Hz _ FAST 


pidamente un elemento 


valores de ajuste o los nivel " 2 
seleccionar entre la transmisién y la recepeién de la banda principal y la sub-banda, y a conmutacién para usar el dial VEO en la sintonizacién de la niet anaes Gide ndnaeaee EI teclado remoto FH-2 proporciona 


banda principal o la sub-banda. Incluso cuando se opera en las bandas principal y ¢ puede controlar la banda sin problemas y se reducen los Utiliee con frecuencia, de modo que se pued sie et a ne 
pepreiisbaeseae er tadop un practico control de memoria de mensajes 
el mando. El teclado de control remoto (FH-2) opcional es compatible 
con la funcién de memoria de mensajes que graba y transmite 
mensajes de voz cortos. bién es compatible con el 
Funcién QMB (banco rapido de memoria) manipulador de memoria de concursos utilizado para la 


operacién de CW para transmitir mensajes cortos 


instantineamente qué VFO esta transmitiendo. Ademas, como el LED naranja se ilumina al pulsar y mantener pulsada la tecla de banda, puede utilizarlo para mostrar una 
banda que tenga una antena conectada para mostrar una banda que funcione en modo DX} omo una memoria. Debajo de la tecla de banda hay una tecla para 


cerrores operatives en la sintonizacién. 


3.5 ||| 5.0 ||| 70 


La tecla QMB se encuentra a la izquierda del dial VFO, se puede utilizar para 
guardar el canal de memoria dedicado (QMB: banco de memoria répida) con un 
solo toque, asi como para recuperar la memoria ficilmente. El banco de memoria 


MPVD (Dial exterior de VFO multiuso) pias oe cituliteueeipee aise : Equipado con puertos USB 


EI MPVD es un gran anillo multifuncional de aluminio de alto grado alrededor del La tecla CS (seleccién personalizada) puede : otros ajustes, de modo que se puede comenzar a utilizar Hay dos puertos USB (tipo A) disponibles en el panel 
rior del dial VFO. El anillo permite controlar el dial de frecuencia de activar con un solo toque una funcién que Ja banda répidamer ores condiciones 

sub-banda VFO, VC-TUNE, Clarificador y C/S (funcién de seleccié suele usar mucho, que debe asignarse con | necesidad de volver a ajustarla. Los ajustes de la 

personalizada). El MPVD es un dial muy anterioridad desde el menii de usuario. Las | memoria se pueden comprobar ficilmente visualizando 

itil que le permite ajustar funciones funciones asignadas como CS pueden utilizar el ( la lista de contenidos de la memoria en la pantalla 


automaticamente en concursos, tc, 


frontal para operar el transceptor e introducir texto con 
el ratén y el teclado conectados. 


importantes en las cambiante dial MPVD para efectuar cambios y ajustes de (Hasta 10 canales de memoria disponible 
comunicaciones de alta frecuencia (HF) [aa —~ = configuracién. 
sin tener que quitar la mano del VFO. El . Elementos de seleccién disponibles: 


anillo tiene la tradicional sensacién de \\ *Ajuste de la salida de potencia de transmi *Ajuste del nivel del monitor Funcién de pila de banda 


suavidad y solidez de Ya vando se Wie e del nivel de DNR + él sor de ruido Utilice una tarjeta de memoria SD disponible 
utiliza. PILE iAvoats as Ajuste de EIFT px 101 emplea una funcién de triple pila de banda que almacena hasta tres comercialmente para guardar la configuracion del 
+Ajuste Anti VOX. +Cambio de frecuencia en el paso de pr frecuencias y modos favoritos para cada banda, La funcién es muy efectiva cuando transceptor, el contenido de la memoria y la imagen de 
i6n del canal de memoria _*Seleccién del grupo de memoria se opera en la misma banda pero cambiando la frecuencia o el mod captura de pantalla, La tarjet 
{on del ancho de banda de paso del filtro de techo ejemplo, DX pedicién o concurso, actualizar el firmware. 


Serie FTpx1017 Serie FTox101 


dmite una operacion de agradable 


Visualizacion de homodinaje CW 


Decodificaci6n CW 


La frecuencia del tono lateral de TX CW se puede ajustar usando el mando PITCH 


en cualquier lugar entre 300 Hz y 1050 
Hz, Esta frecuencia de altura tonal se 
utiliza como referencia en la transmisién, 
y asi se asegura de que no hay diferencia 
entre la altura tonal de TX y RX. 
Ademas, el FT px 101 tiene la 
visualizacién en barras de la 
sintonizacién de CW. Con esta funcién, 
cuando la altura tonal de la sefial CW de 
recepcién se acerca a 1a altura tonal 


Homodinaje CW (visualizacién en barras) 


Sefial en el punto de homodinaje 


Superior a la frecuencia de altura 
tonal de CW deseada 


Inferior a la frecuencia de altura 
tonal de CW deseada 


programada, la marca de altura tonal de la 
visualizacién en barras se acerca al centro 
desde el lado derecho o izquierdo de la 
pantalla, dependiendo de si la altura tonal 
recibida es mayor o menor que la altura 
tonal programada, y cuando la marca de 
altura tonal esté en el centro, se puede 
confirmar visualmente que la sefal es 
igual a cero con la altura tonal programada 


Homodinaje automatico CW 

El homodinaje automdtico CW mide la frecuencia de la sefial CW recibida y 
sintoniza el oscilador de frecuencia de batido para que coincida automaticamente 
con la frecuencia de altura tonal programada (homodinaje automatico). Incluso para 
un operador experimentado, a veces es dificil poner a cero el batido con solo 
escuchar, pero esta funcién permite el batido cero automaticamente con un solo 
toque, por lo que el operador puede iniciar el QSO muy rapidamente. 


Inversion de CW 

Durante la operacién de CW, si hay interferencia en la sefial recibida, la funcién de 
inversién de CW proporciona un medio para eliminar la interferencia temporal 
invirtiendo la banda lateral. 


La funcién CW Decode (Decodificacién CW) del FT px 101 puede decodificar el 
cédigo Morse y mostrar los caracteres y el texto en la pantalla, 


Pantalla de decodificacién CW 


Funcién APF (Filtro de pico de audio) 

El filtro de pico de audio ajusta automaticamente la frecuencia central ala 
frecuencia de altura tonal cuando hay interferencia o ruido durante la operacién de 
CW. De este modo, se mejora la relacién sefial/ruido de la sefial CW y se reducen los 
efectos del ruido y de las sefiales de interferencia, lo que facilita la audici6n de la 
sefial deseada, La funcién APF se puede utilizar por separado para la banda principal 
y la subs 


anda. 


Forma de sefial de modulaci6n CW mediante FPGA 

El tiempo de subida y bajada de la seital de transmisién (TX) (forma de onda de la 
sefial de transmisién) durante la modulacién CW se puede ajustar en 4 pasos. En 
cada ajuste, la forma de la sefial mediante el procesamiento digital FPGA puede 
producir una seial de transmisién con una forma ideal. 


Conmutador de memoria para concursos 
El manipulador de memoria tiene una «MESSAGE memory» (memoria de mensaje) 
que guarda el cédigo CW como entrada directa mediante el manipulador electrénico, 
yuna «TEXT memory» (memoria de texto) que guarda el texto que se introduce con 
el teclado de la pantalla, La memoria tiene 5 canales (de hasta 50 caracteres) que 
pueden almacenar el cédigo CW. El contenido almacenado puede convertirse al 
cédigo CW y enviarse. E] manipulador de memoria para concursos puede realizar 
varias operaciones desde el panel de la pantalla o desde el teclado de control remoto 
FH-2 opcional 


Otras caracteristicas de CW 


+ Dos clavijas KEY en los paneles frontal y posterior 
+ Manipulador electrénico incorporado (seleccién de modo de manipulador: A/B/Y/ACS) 
+ Emulacién de manipulacién de errores 

+ Control de peso del manipulador 

+ Inversién de punto/raya del manipulador electrénico 

+ Recuento automitico del nimero de concurso 

n de baliza para transmitir continuamente el cédigo CW almacenado a 
intervalos fijos 


ficacioén de RTTY ( 


+ Interrupeién completa de CW 
Semi-interrupcién de CW 

n del tiempo de retardo de CW (de 30 ms a 3000 ms) 

+ Control de velocidad de modulacién CW (de 4 wpm a 60 wpm) 
+ Funcién de modulacién directa de CW en el modo SSB 

+ CW SPOT 


Selec 


EL FT px 101 tiene un codificador y decodificador incorporado de los modos de comunicacién de mensajeria digital FSK y PSK (BPSK/QPSK), por lo que puede funcionar 


en RTTY y PSK31 

i Funcién de codificacin/decodificacién de RTTY 

Las funciones de decodificacién y codificacién de RTTY se pueden sintonizar 
facilmente con la sefial recibida utilizando el marcador de la funcién de filtro que se 
‘muestra junto con la pantalla de decodificacién. La frecuencia de marca, el ancho de 
SHIFT (desplazamiento) y el cédigo del baudio se pueden cambiar en el mend de 
ajustes. Ademés, al conectar el FT Dx 101 a un equipo con un cable USB (A-B) 
sponible comercialmente, se permite el funcionamiento de RTTY utilizando un 


software de comunicacién de datos disponible comercialmente. 


™ Memoria de texto de RTTY/PSK 

La memoria de texto de RTTY y la memoria de texto de PSK (cada una con un 
maximo de 50 caracteres 5 canales) pueden almacenar frases que se utilizan con 
frecuencia en la transmisin RTTY y PSK. Los mensajes prealmacenados se pueden 
transmitir facilmente mediante las operaciones del panel téctil, También es posible 
conectar un FH-2 (teclado de 
control remoto) opcional para 


grabar y transmitir una memoria | 1 2 3 4 5 
de texto. co co a ‘ DE _FTDX1| R599 Kat) 
wen | BACK 


Seleccién dptima de la ganancia de RF mediante IPO (opt 


acion del punto de intercepeion) 


Funcién AGC (control de ganancia automatico) 


Recepcién 


EI AGC ajusta automaticamente la ganancia total del receptor de acuerdo con la 
intensidad de la sefal recibida. Esto evita que el receptor se sature y cause 
distorsion. En el modo AUTO (Automatico), la constante de tiempo se conecta 
automaticamente segiin el modo de funcionamiento. Sin embargo, cuando hay ruido 
0 desvanecimiento, la constante de tiempo del circuito de AGC se puede conmutar 
de acuerdo con la situacién para recibir en un estado éptimo. Se guarda un ajuste de 
AGC para cada pila de banda. 


Las funciones Quick y Sync facilitan la operacién de SPLIT 
(frecuencia conmutada) 


+ Funcién de recepeién de cobertura general de 30 kHz a 75 MHz (el rendimiento no 
esta garantizado en frecuencias que no sean las de las bandas de radioaficionados). 

+ Modo FM/AM ancho/estrecho 

+ Comunicacién de datos como RTTY/PSK, terminal de conexién externo 

+ ATT (Atenuador) 

+ NB (Supresor de ruido) 

+ Funcién de 
(escaneado de memoria programable) 


neado: escaneado de VFO, escaneado de memoria, PMS 


La fancin Quick Split permite utilizar diferentes frecuencias ajustadas a la banda 
principal y a la sub-banda, lo que permite un funcionamiento fluido y comodo 
durante las DX pediciones. 

1 Funcién Quick Split (funcionamiento rapido conmutado) 

Ajuste la frecuencia de recepeién en la banda principal y mantenga pulsada la tecla 
«SPLIT», La frecuencia de transmisién se ajusta a 5 KHz (ajuste inicial) por encima 
de la frecuencia de recepcién, y la operacién Split se puede realizar rapidamente. 
(Ajuste o cambie la frecuencia de desplazamiento en el ment de ajustes). 
Entrada de Quick Split 

Cuando se selecciona la entrada de Quick Split en el meni de ajustes, se puede 
mantener pulsada la tecla «SPLIT» y especificar la frecuencia de desplazamiento 
usando el panel tdetil de la pantalla. 

Wm Funcién Syne (Sincronizacién) 

Puede cambiar las frecuencias de las bandas principal y sub-banda simulténeamente 
pulsando la tecla SYNC. Ademés, pulsando y manteniendo pulsada la tecla de 
n (SYNC), la frecuencia de la banda principal y la frecuencia de la 
sub-banda se pueden igualar con un solo toque. 


sineronizaci 


Altayoz incorporado de 92 mm de calidad de sonido excepcional 
El altavoz incorporado de 92 mm de gran didmetro reproduce f 
recibida con un disefio de alta calidad de sonido. El agradable sonido reducira la 
fatiga de funcionamiento, incluso en operaciones prolongadas o concursos, et. 


Imente la sefial 


Micréfono de mano con teclas SSM-75G (accesorio incluido) 


Transmisién 


+ VOX (Transmisién automitica de voz) 
+ Ajuste de ganancia de VOX/Ajuste de ganancia Anti VOX 
+ MOX (retencién de transmisién) 
+ TOT (Temporizador de corte) 
+ Monitor de transmisién (TX) 
+ Codificacion de CTCSS (50 cédigos en modo FM) 
+ Memoria de voz 
(voice recording for transmission: up to 20 seconds * 5 channels) 


Operabilidad 
+ Ajuste del par de giro del dial VFO 


+ Desplazamiento de frecuencia mediante el panel tactil 
+ Introduccién de frecuencia con teclado numérico 

+ Bloqueo del dial principal 

+ Captura de pantalla 


+ Funcién de pila de banda (almacena los ajustes sin cambiar la banda operativa 
[3 memorias por banda]) 


+ Seleccién del idioma del teclado (idioma de introduccién de texto) 


El micréfono de mano (SSM-75G) puede seleccionar la banda con un solo toque. 
Proporciona el micrdfono, una tecla PTT de transmisién y siete teclas de funcién 

+ Frecuencia ARRIBA/ABAJO. + Seles n de la banda principal 

+ Seleccidn de la sub-banda + Seleccién de TX de banda principal 
+ MUTE (Silenciar) 


+ Selecein de TX de sub-banda 


Sintonizador automatico de antena de cable largo compatible (FC-40) 
Un terminal de sintonizador en el panel posterior es compatible con el sintonizador 
automatico de antena FC-40 que puede adaptar un cable de 20 m de longitud 0 mas 
con las bandas de 1.8 MHz a 30 MHz y de 50 MHz a 54 MHz. Las frecuencias 
coincidentes n en 200 memorias de coincidencia, lo que hace que la 
sintonizacién sea mucho mas répida cuando se vuelve a una frecuencia de 
funcionamiento utilizada anteriormente, (Admite una entrada de hasta 100 W) 


almac 


mes externas de ent 


Visualizacion 


+ Visualizacién del estado de funcionamiento del receptor 
+ Variable de velocidad de barrido de la visualizacién del indicador de espectro 
+ Pantalla del ment de funciones 
+ Ajuste de la fuente de la visualizacién de frecuencia (negrita o letra pequeiia) 
+ Varias selecciones de la pantalla del indicador 

(PO/ COMP / TEMP / ALC / VDD / ID / SWR) 


+ Salvapantallas 


+ Funcién de visualizacién EXPAND (Ampliar) para ampliar la imagen de 
visualizacién del indicador de espectro en vertical 


+ Scleceién de la resolucién del espectro en la pantalla del indicador de espectro 


Equipado con 3 terminales de antena para acomodar varias 
disposiciones de antena 

En el panel posterior hay tres conectores de antena. La configuracién de la antena se 
puede cambiar con un solo toque para cambiar la conexién operativa de la antena, 
como cuando se utiliza una antena de solo recepcién o una antena de 
transmisién/recepeién en un concurso, etc, Los terminales ANT| y ANT2 pueden 
utilizarse para la transmisién y el terminal ANT3 puede configurarse para recibir 
Gnicamente al conectar una antena, La informacién de ajuste de los terminales de la 
antena se almacena automaticamente para cada banda, y la antena se cambia a la 
antena éptima cambiando la banda, La 
pantalla de seleccién de antena es ficil 
de entender y reduce la posibilidad de 
un funcionamiento incorrecto. 


Yanr1+ Yat 2 Y ANT sinx 


Dependiendo de la antena conectada y del estado de la sefial recibida, la ganancia de 
la seccién del amplificador de RF puede seleccionarse entre tres estados operativos 
para introducir una sefial del nivel éptimo en el mezelador. En particular, la IPO es 
eficaz en condiciones de recepeién arduas que se dan en las bandas de baja 
frecuencia. AMP1 (ganancia aprox. de 10 dB) proporciona un equilibrio de 
sensibilidad y caracteristicas al conectar una etapa del amplificador de RF, AMP2 
(ganancia aprox. de 20 dB) utiliza dos etapas del amplificador de RF con énfasis en 
Ja sensibilidad, 
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‘Secci6n del amplificador 
de RF del receptor 


fA ampz aD 


IPO 


Terminal de salida (RX-OUT, IF-OUT) 

para la conexién de un dispositivo externo 

Las bandas principal y la sub-banda estén equipadas independientemente con 
terminales RX-OUT e IF-OUT para conectar dispositivos externos, La sefial 
RX-OUT esta después del amplificador de RF, y IF-OUT emite la sefial IF de 9 
MH, Las sefiales de salida pueden utilizarse en diversas aplicaciones, como para 
recibir la misma banda con un receptor externo y conectarse a varios dispositivos 
SDR externos, 


Visualizacién externa 

Un terminal de visualizacién externa (DVI-D) en el panel posterior 
proporciona una salida de video digital para conectarse a un monitor de 
pantalla grande. 


Terminal de ACC 
Se puede conectar una unidad LAN opcional al terminal de ACC (accesorio) 
para realizar operaciones remotas a través de una LAN o Internet. 


Terminal de altayoz externo (A/B) 

Se proporcionan dos terminales de altavoz externo, y conectando los altavoces 
externos a los terminales A y B, puede controlar el destino de salida de audio 
entre los altavoces externos y los altavoces incorporados 


Terminal de conexién del amplificador lineal 

Un terminal dedicado para conectarse a un amplificador lineal de 1 kW 
(VL-1000), y para conectarse al VL-1000 a través del CT-178 (se vende por 
separado) para un funcionamiento coordinado compartiendo datos de banda. 
*VL-1000; solo versiones para EE, UU. y Asia 
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a 


Operacién remota con una conexion LAN o Internet 


ptor desde una ubicacién remota a través de la LAN o Internet. (Requiere una unidad LAN externa 
opcional). En la operacién remota, asi como en las operaciones basicas del transceptor, el indicador de espectro de DUAL-BAND (banda doble) compatible y las pantallas 
versitiles permiten un funcionamiento sofisticado, Ademis, se puede usar para varias cosas, como la supervisién de las condiciones de la banda en una pantalla grande en un 
lugar alejado del «shack de radio», mediante la conexién a una red LAN doméstica 


Existe un software de control para PC que permite usar el tra 


PC para control remote y software 
de control remoto para PC 


Al comunicar los comandos de transmisién/recepeién de voz, indicador de espectro de RF, indicador de espectro de AF y CAT al transceptor, la visualizacién del indicador de 
espectro del monitor de estado de la banda, se pueden ajustar desde el PC los diversos ajustes de filtro, las funciones de reduccién de interferencias, ete. Es posible establecer 
comunicaciones de forma cémoda desde cualquier lugar remoto. 


Con el ratén del PC, la disposicién del panel de contro! de la pantalla del PC puede ampliarse o reducirse segiin las 
preferencias. La disposicién de la pantalla también se puede organizar a la derecha o a la izquierda de la pantalla del 
indicador de espectro. Las posiciones superior e inferior de la banda principal y de la banda sub-banda pueden 
alternarse. Cuando se utiliza como monitor de banda, el indicador de espectro de la pantalla se puede ampliar a 1 


mn de la pantalla de panel dependiendo de la a) e B 
2% 


14 195,000 


14 |[OMB] (MAIN-SUB)[RXITX) | 
OFF AWP2) 3kH2 Fast |V/M MPV) /V>M 


pantalla completa sin los paneles de control. Cree la mejor dispos 
situacién, desde la supervision de la actividad de la banda a poca distancia mientras se encuentra en el shack, hasta la 


visualizacién de los espectros de frecuencia en pantalla grande en una ubicacién remota. 


Pantalla MULTI (DUAL) Panel de control en Ia pantalla del PC 


Pantalla MULT! (DUAL), pantalla completa del indicador de espectro 
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Visualizacién del indicador de espectro de banda DUAL y pantalla MULT. 


La funcién de indicador de espectro proporciona una pantalla MONO en la que solo se amplia la banda activa y se presenta en la pantalla completa del PC. De manera 
alternativa, en la pantalla DUAL, se muestran al mismo tiempo las visualizaciones del indicador de espectro de la banda principal y de la sub-banda, La nueva funcién de 
indicador de espectro en 3DSS es compatible y utiliza todas las ventajas operativas del SDR hibrido. La banda estrecha de recepcion de SDR se muestra en detalle, al mismo 
cto, incluso desde una ubicacion remota. También se dispone de la visualizaci6n tradicional en 
cascada y las distintas selecciones de color de la pantalla del indicador de espectro para satisfacer las preferencias de los usuarios, En el modo MULTI, un osciloscopio y 
AF-FFT se muestran en el indicador de espectro de banda, y puede seleccionar la visualizacién MONO o la visualizacién DUAL. Con MULTI en la pantalla DUAL, se puede 
lograr la mejor sintonizacién, a la vez que se comprueba el estado de toda la banda de las bandas principal y la sub-banda, También se puede visualizar el estado del audio de 
transmisién y recepcién de ambas bandas, 


tiempo que se supervisan las sefiales de toda la banda en SDR de muestreo di 


in del indicador de espectro (3DSS/MONO) Visualizacién en cascada (MONO) 


Caracteristicas valiosas en el funcionamiento remoto 5 la a ooo) 
aden 2 


Visualizacién del indicador de espectro (3DSS/DUAL) 


 Operacién de transmisién/recepcién de banda principal/sub-banda 
1m Filtros de techo y funciones de reduccién de interferencias 


m Funcién de indicador de espectro doble ml Grabacién y reproduc 


 Visualizacién de caracteristica de ecualizador de audio 
HM Modos de datos RTTY y PSK31__ i CW (manipulador externo no compatible) 
m Funcién de m Funcién de captura de pantalla i Otros 
* Las funciones compatibles difieren dependiendo del transceptor 


inal de memoria 


Visualizacién \ 
MULTI (3DSS/DUAL) 


Compatible con los transceptores de HF tradicionales 


Compatible con el control remoto por PC de los transceptores de HF tradicionales a través de la LAN o de Internet. (Requiere una unidad LAN externa opcional) 


Software de control por PC - Funcién disponible por modelo Requisitos operativos del software de control por PC 


Tndicador de _ JAF SCOPE (ndlcador ; jndows® 7 B2-bis/64- bs) 
espoctndane [Genpeedenry| CAT ([ranemisirecepotin deve OS Windowed 8. -otSbe bl (excepto Windows® FT) 

FTOXIOT y TIMAINT SUB) Windows® 10 (22-bits/64-bits) 

FTDX9000 = ; 7 (MAIN /SUBY PU 2GHz amas 

FTDXS000 = y (WAIN 7SUB) HOD 1 GB o mds de espacio disponible 

FTDX3000 = o O OWFO-A 0 VFO-B)* FAM Wiiowsd 70 biel 2 GB 0 

Froxia00 = OG [OVFo-KeVFo-B7 Windows® 81 (Sets) 2 GB més 

FESTA = (VEO-A 0 VFO-B) Windows® 8.1 (64-bits) 4 GB 0 més 

FT-4500 = (VFO-A.0 VEO-B)" Windows 10 (32-bits) 2. GB o mas 

FT-691 = fs 2 (VFO-A 0 VFO-B)* Windows® 10 (64-bits) 4 GB o mas 

E8570 = ¢ ia} (VFO-A 0 VFO-B) Fesolucion de la pantalla | Resolucion de pantalla: 1366 x 768 0 mas, 

FBTEND = F 5 WEO-AG VOY? alr deat recucin 16 bit 0 super (recomend color de 


Compatible con la wansmisin/recencion de vor dala banda operativa (banda principal o sub-banda). 
“2 Compable con la ransmisién/recepcién de vor de la banda operativa (VFO-A @ VFO-B) 

+ Las funciones disponibles y la conexién con la unidac LAN son ciferantes sagt al modelo 

+ Se requiere una unidad LAN opcional para ullizar el software de control por PC. 

+ El software de PC ee actualizaré en consecuencia para el modelo tradicional 


Unidad LAN de sistema de control remoto a través de la red 


Esta unidad LAN externa es una unidad de interfaz para el uso del transceptor a distancia a través de LAN 0 Internet, desde un ordenador personal con el software de control 
por PC instalado, Pueden expresarse los comandos de transmisién/recepcién de voz, indicador de espectro de RF, indicador de espectro de AF y CAT del transceptor, y 
permite una cémoda comunicacién remota, una sintonizacién facil y ajuste de varios filtros, funciones de osciloscopio, funciones de reduccién de interferencias, etc., desde 
un PC a través de la red, 


* Las funciones compatible differen dependiendo del transceptor 
Especificaciones de la unidad LAN 

Tensién de alimentacién DC 12 V(adaptador de CA incu) 

Dimensiones (Ancho x Alto x Profundldad) [111 x 39,6 x 135 mm 

Peso 1209 

Rango de temperatura de fneionaniento|0"C 19 50° 


Sistema de control remoto a través de la red 
Unidad LAN (Disponible en un futuro préximo: a partir de abril de 2019) 


Puerto LAN ‘Autonegociacién 10/100/1000Base-T 

PANEL POSTERIOR 

ACG DIN 13 pines 

‘AUDIO IN/OUT Claviia de audio 100 mies 600 de @3.5 mm 
Accesorios suministrados: ‘CAT/RS-232C CAT/AS232C D-SUB de 9 pines: 
‘Adaptador de CA y cable de conexién TAN Ras 

USB Tipo USB-A 

DC-N 12.V.CG 500 mA 


* Las especificaciones y el aspecto del software de control remoto del PC y de la unidad 
LAN estén sujetos a cambios sin previo aviso ni obligacién 


* La imagen del anuncio puede ser diferente de la unidad real 
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PANEL FRONTAL/PANEL POSTERIOR 


Panel frontal 


"14. 195.000} 


(@ Clavijas USB 
Terminales de conexién del teclado y el 
rat6n USB (tivo A) 
@kKeY 
Claviia KEY CW 
Manipulador y terminal de conexién KEY 
para manipuladr electronice ( 6,3 mm) 
@ PHONES 
Clavija de auriculares: estéreo (¢p 6,3 mm) 
* Cuando los aurculaes estin conectados, la sata 
el atavor incorporaco esta siencada, 


@mic 
Conector de micréfono (8 pines) 

© Ranura para tarjeta SD 
Ullice una tarjeta SD disponible 
comercialmente para quardar los alustes 
del transceptor y el contenido de la 
memoria. La tarjeta SD también se utiliza 
para actualizar el firmware, 


OPCIONES 


* La imagen dol panel posterior esol FFX 1010 


© Ventilador de refrigeracién 
(ZANT 1/2/3 

Ties terminales de antena {tipo M) 

+ ANTS puede configuarse como para solo recepeién 
@EXT SPKR 

Terminal de altavoz externo 

Clava mono (@ 3,5mm) para conectar los, 

allavoces exleros (de 42 a 8 2) 
@KEY 

Clava KEY OW 

Terminal de conexién del manipulador 

electrénico y manipulador CW (p 6,3 min) 
(QAF-OUT 

Terminal de salida de audio de recencién 
jamente 300 Vp-p 


REM 
Terminal de conexién del teclado de control 
remoto FH-2 

(QRTTY / DATA 
Unidad terminal para RTTY, terminal de 
conexién TNC para la comunicacién por 
paquetes 

(3 METER 
Terminal de conexién del indicador analégico 


(HEXT ALC 
Terminal ALC externo 
(Terminal USB 
Terminal de conexién USB (tipo 8) 
(8 RS-232¢ 
‘Terminal de conexién de cable recto RS-2320 
(Control remoto desde ordenador personal) 


(LINEAR 
Terminal para ampiiicador lineal 


acc 


Terminal de conexién de disposttvo externo 
(9TX-GND 

Terminal de puesta a tierra de transmision 

para el control de peri 
@piT 

Terminal de PTT externo 

(5 Vabierto, 3 mA cerrado) 
O+13.8v 

Salida de 13,8 V CC para dispositivos 

‘extemos (13,8 V CO, 200 mA max) 


éricos 


@ TUNER 
Terminal de conexidn de sintonizador de 
antena extemo 


@ EXT-DISPLAY 
‘Terminal de conexién de pantalla externa (DVL 


@ GND 


Terminal de puesta a tierra 


@pcin 
Terminal de conexi6n de la fuente de 
almentacién de 13,8 V GC (FT ox 1010} 
Terminal de conexién para fuente de 
almentacién externa (suministrado 
[FT-bx 101MP) La oto corresponde al FT ox 101D 
@@ RX OUT (MAIN) 
Terminal de salida AF de banda principal para 
receptor externo 


@IF OUT (MAIN) 


Salda de seftal F en banda principal (@,005 MHz) 
@ RX OUT (SUB) 
Terminal de salida de sefial RF en sub-banda 
para receptor externo 


@ IF OUT (SUB) 
Salida de sefal IF en sub-banda (8.900 MHz) 


VCT-101 

Unidad de sintonizacion VC 

FT 0x 1010 (para sub-banda) 

* Opcién de una de sintonizacién VC 


Péngase en contacto con Yaesu sobre la 


ACCESORIOS PRINCIPALES 


Filtros estrechos CW/SSB 
(Filtro estrecho CW) 
XF-128CN (MAIN) 

9.005 MHz / CW 300 Ha 


XF-129CN (SUB) 
8.900 MHz / CW 300 Hz 


* Opcién de fitros estrechos CW/SSB 


(Filtro estrecho SSB) 
XF-428SN (MAIN) 
9.005 MHz / SSB 1.2 kHz 


XF-129SN (SUB) 
8.900 MHz / SSB 1.2 kHz 


Pngase en contacto con Yaesu sobre la instalacién 


SP-101 
Allavaz externo de alta calidad 


= Didmetro del altavoz: 100 mm 

* Entrada maxima: 7 W 

* Impedancia: & 

* Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 
(aprox) 180 x 130 x 322 mm. 

= Peso (aprox): 2 ka 
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M1 
Micréfono de referencia 


* Configuracién de micréfono dual 
* La TBC (Treble Boast Cowling, cubierta 
para realce de agudos) produce una 

textura tonal excepcional 

‘ Tecla PTT de actuacién suave oi 
recorrido 

* LED de alta visibilidad ON AIR (en el aire) 

* Eoualizadior grafico de nuave bandas para 
cada elemento de micréfono 

* Gran pantalla (incorpora 
revestimiento AR, 
antireflectante) 

* Caracteristica incorporada 
da grabacién y reproduccién 


go 


M-100 

Micrafono de elementa dual 

* Configuracién de micréfono dual 

* La TBC (Treble Boost Cowling, cubierta 


para realce de agudos) produce una texture 


tonal excepcional 

* Tecla PTT de actuacién suave de largo 
recorrida 

ED de alta vis 


ilidad ON AIR (en el aire) 


bajas y altas en un solo clic 


os incorporados de corte de frecuencias 


Unidad LAN 
(Tipo externa) 
(Cisponiole en un futuro préximo: a partir de 
abril de 2019) 


FH-2 
TTectado de control remato 


T 


ACCESORIOS 


Li < 


MD-200A8X 
Micréfono de sobremesa 
fidelidadt 


MD-100A8X 
Micrétono de sobremesa 


SSM-75G 
de utra-alta 


Mieréfono de mano } 


YH-77STA 
Auriculares ligeros estéreo 


(Accesorio suministrado) 


Equipo estandar de la serie FT Dx 101 
a a 3) 


Potencia de salida del transmisor 


200 W 


100 W 


Fo-40 

Compatible con cables largos 
Sintonizador de antena automatico externo 
(Admite una entrada de hasta 100 W) 


Tensién de alimentacién 


100 V.GA/200 V CA 


Fuente de alimentacién externa con altavoz FPS-101 incluido 


13,8 Voc 
Cable de alimentacin de CC incluido 


Altavoz externo 


Integrado en la fuente de alimentacién externa FPS-101 (suministrada) 


Opcional (SP-101) 


Uniciad do sintonizacién VG (banda principa) | Suministrado Equipped 
Unidad de sintonizacién VG (sub-banda) | Suministrado Opcional (VCT-101) 
CW Fier (600 Ha) Suministrado (banda principal y sub-banda) Suministrado (oanda principal y sub-banda) 


(CW Filter (800 He} 


‘Suministrado (banda principal: 9.005 MHz) 
Opcional (sub-banda: 8.900 MHz) 


Opeional 
(MAIN: 9.005 MHz, SUB: 8.900 MHz) 


Filtro SSB (3 kHz) 


‘Suministrado (banda principal y sub-banda) 


‘Suministrado (oanda principal y sub-banda) 


Filtro SSB (1.2 kHz} 


Opcional 
(MAIN: 9.005 MHz, SUB: 8.900 MHz} 


(Banda 


Opeional 


principal: 9.005 MHz, sub-banda: 8.800 MHz) 


FitroAM (12 kHz) 


Suministrado (banda pri 


pal y sub-banda) 


‘Suministrado (banda principal y s 


‘banda) 


ESPECIFICACIONES 


Generalidades 


Rangos de frecuencias TX 


Banda de 1.8 MHz a 50 MHz (solo en las bandas de radicaticionadas) 
70 MHz-70.5 Mz (solo en las bandas de radicatcionados del Reino Unido) 


‘Ancho de banda 


3 kHz (LSB/USB), 500 Hz (CW) 
6 kHz (AM), 16 kHz (FM) 


Rango de frecuencias AX 


‘80 kHz-75 MHz (en funcionamiento} 

1.8 MHz - 29.699999 MHz 

(rendimiento especiticado, s6lo para band 
50 MHz - §3.999999 MHz 
(rendimiento espectticado, s6lo para bat 
70 MHz - 70.499999 MHz 
(Rendimiento especiicado, solo para bandas de radioaficionados del RU) 


fe radioaficionados) 


fas de radioaficionados) 


Modos de emision 


ATA (CW), AGE (AM), JOE (LS8/USB), F2E (FM), F1B (ATTY), GIB (PSK) 


Respuesta de audio SSB) 


No superior a-6 dB de S00 Hz a 2700 Hz 


Impedancia del microtono 


600 2 (de 200 Ka 10 KA} 


Tipo de circuito 


‘Superheterodino de doble conversi6n 


Frocuencias intermedias 


1° IF: 8.005 MHz (banda pri 8.9000 MHz (eub-banda) 
2.2 IF: 24 kHz (banda principal 


Pasos de frecuencia 


175/10 He (SSB, OW), 10/100 Hz (AM, FM) 


Impedancia de la antena 


50 Q, no balanceado (sintonizador de antena desactivado) 
16,7 2-150 9, desequiliorada 

(Sintonizador activado, 1.8 MHz-29.7 MHz para bandas de racioafcionado) 
25 9-100 Q, desequilibrado 

(Sintonizadior activado, 50 MHz para bandas de radioaticionado) 


Rlango de temperatura 
de funcionamiento 


0°Ca+50°C 


Estabilidad do la tre 


0,1 pom (después de 1 minuto G10 °C a +60°O) 


“Tensidn de alimentacion 


700 V GA/200 V (FTDXTOTMP) 
13,8 V CC +10 % (FTDX101D) 


Consume de potencia 
(aprox) 


AX (sin sefial) 100 VA FTDX1OIMP), 3.5 A (FIDXTOID) 

AX (sefial presente) 120 VA (FTDX101MP}, 4,0.A (FTOX101D) 
Tx 720 VA (FTDX101MP: 200 W) 

Tx_23 VA (FTDX1010: 100 W) 


Dimensiones (A x Ax P] 


420 x 180 «322 mm 


Peso (aprox) 


34.2 kg: FIDX101MP, 12 kg: FTDXTO1D 


Transmisor 


Potencia de salida 


Tipos de modulacién 


“Desviacién FM maxima 


Radiacién arménica 


de bar 


FIDX101MP: 200 W (CW, LSB, US8, FM, RTTY, PKT), 50 W (Al 
TDX101D; 100 W (CW, LSB, USB, FM, RTTY, PT), 25 W (AM) 

SE (S88): equilbrado 

AGE (AM): Bajo nivel (etapa primaria) 

FSE (FM): reactancia variable 

(0 kHz/=2.5 kHz (Estrecha) 


‘Sensibilidad (TYP) 


‘SSB/OW (EW: 2.4 KHz/10 dB S+NIN) 
1.8 MHz-30 MHz 0,16 pV (AMP2 <ONP) 
80 MHz-64 MHz 0, 125 UV (AMP2 «ON 
70 MH2-70.5 MHz 0,16 pV (AMP2 «ON») 
AM (BW: 6 kHz/10 dB S+N/N, 20 % modulacién @400 Hz) 
(0.5 MHz-1.8 MHz 6,3 HV 
1,8 MHz-30 MHz 2 uV (AMP2 «ONs) 
80 MHz-54 MHz 1 uv (AMP2 «ONs) 
70 MHz-70.5 MHz. 2 lV (AMP2 «ONs) 
FM (BW: 12 kHz, 12 dB SINAD) 
28 MHz-80 MHz 0,25 uV (AMP2 «ON 
80 MHz-54 MHz 0,2 [lV (AMP2 «ON 
70 MH2-70.5 MHz 0,25 LV (AMP2 «ONs) 


‘Selectividad (WIDTH: Centro} 


Modo 608 =6008 


COW IBW=05 KHe| [O5KHZo superior [0.75 kHz o inferior 


‘SSB (BW=2.4 kr) [2.4 KHz 0 superior [8.6 KHz 0 inferior 


AM(BW=6KH2)[EKHzo superior [15 KHz o inferior 


FM (BW=12 kH2) [12 kHzo superior [25 kHz 0 inferior 


Rachazo F 


‘8 MHz-28 MHz para bandas de radioaficonado, 
iva 
(0 MHz para bandas de radloaficionado} 


Rachazo de frecuencia 
imagen 


70 dB 0 superior (1.8 MHz-28 Mz para bandas do radioaficionado) 
60 dB 0 superior (50 MHz-54 MHz para bandas de radioaficionado) 


Salida de audio maxima 


2,5 W para 4 9 con 10 % THD. 


Trpedancla dela salda de audio 


do4 Qa 16.9 @ O nominal, 


Radiacién conducida 


Inferior a 4 nW. 


jperor & -60 dB (1.8 MH2-29.7 MHz para bandas de radioalicionado} 
‘Superior @ ~86 dB (50 MHz para bandas de radioaficionado: 200 WW) 
‘Superior a ~63 08 (50 MHz para bandas de radivaficionado: 100 W) 
‘Ai menos 60 dB por debajo de la saida de pic 
‘Al menos 60 dB por debajo de la sada de pic 


* Las especticaciones estan syetas a cambios, por el intorés de las mejoras toncas, 
sin previo avso u obligacin,y solo estén garantizadas para las bandas de radioaficionado, 
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